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  فتاوى الطهارة

  طال الحيض أكثر من المعتاد بسبب مانع الحمل فهل أصلي في الأيام الزائدة؟ -الشيخ عبدالرحمن البراك(12086)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم يقول السائلة انا استعمل اه مانعا للحمل وهو شريحة توضع في اليد لمنع الحمل من اعراضها استمرار الدورة الشهرية لاكثر من عادتها او انقطاعها ولكنها تستمر معي لاكثر من عشرة ايام
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  وانا احسب سبعة ايام ثم اغتسل واصلي فهل صلاتي صحيحة؟ لا ما دام الدم ما جاري على طبيعته يعني نفس الدم هو هو فهو حيض نعم
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